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APRESENTAÇÃO 


Olá queridos (as ) alunos (as) da Musixe, 
a maior plataforma de ensino de música do 
Brasil! 

Eu sou o Professor Rafa Leme e venho 
aqui para apresentar para vocês o nosso 
mais novo curso, que é o curso Venova, 
preparado com muito carinho e cheio de 
muita música. 

O Venova é um instrumento musical 
produzido pela Yamaha, de fácil produção 
sonora que transita entra o saxofone e a 
flauta doce. 

Durante o decorrer de nossas aulas, 
módulos, vocês terão acesso à conteúdos 
técnicos do instrumento, bem como 
repertórios, playbacks, vídeo aulas, e claro, 
tudo com a qualidade Musixe. 

Então, preparados (as) para esse novo 
universo? 

Bora encher esse mundo de música! 


Rafa Leme 
Janeiro de 2022 


MÓDULO 1 


Olá queridos (as) alunos (as) da 
Musixe! 

Neste primeiro módulo, do nosso 
curso Venova, vamos aprender sobre 
os nomes de cada detalhe do 
instrumento, seus acessórios, sua 
montagem, sua postura, embocadura 
e higienização. 

Bora lá? 


11. CONHEGENDO O VENOVA 


O Venova é um instrumento musical produzido pela Yamaha 
que transita entre o saxofone e a flauta doce, ou seja, ele tem 
toda a expressividade de um instrumento de palheta com um 
sistema de digitação de notas bem simples. Em comparação 
com outros instrumentos de sopros como saxofones, clarinetes e 
flautas transversais, ele é um instrumento de baixo custo, 
durável e fácil manutenção. 

A Yamaha fabrica dois modelos deste instrumento, o YVS — 100 
(Soprano Venova) com afinação em Dó, ou seja, as notas lidas 
na partitura são sons reais, e o modelo YVS — 120 (Alto Venova) 
com afinação em Fá (transpositor), ou seja, as notas que você 
toca não corresponde às notas que aparecem na partitura, mas 
sim à uma quinta justa abaixo, observe a partitura abaixo: 


SOPRANO VENOVA - AFINAÇÃO EM DÓ 


Sr Ds 


Dó Ré Mi Fá Dó Ré Mi Fá 


NOTAS NA PARTITURA SOM REAL DAS NOTAS 


ALTO VENOVA - AFINAÇÃO EM FÁ 
E DT 


Dó Ré Mi Fá 
Fá Sol Lá Sib 


NOTAS NA PARTITURA 


SOM REAL DAS NOTAS 


Imagem 1: Venova Alto Imagem 2: Venova Alto 


Imagem 3: Venova Soprano 


Imagem 4: Venova Soprano e Venova Alto 


1.2. NOMENCLATURA 


PALHETA 
BOQUILHA 


ABRAGADEIRA 


CHAVE DE OITAVA 


ORIFÍCIO DE GANCHO 


CORPO 


APOIO POLEGAR 
ADAPTADOR GERMANICO - BARROCO 


CHAVES NOTAS DÒ, DO#, RÉ E RÉ# 


Imagem 5: Nomenclatura 


121 PALHETA 


A Palheta é o “coração” do 
instrumento, sem ela não temos 
som algum. A sonoridade do 
instrumento vem da vibração 
deste acessório através da 
velocidade de ar. 

A Palheta original que vem 
com o instrumento é feita de 
fibra plástica, mas você também 
pode encontrá-la de madeira ou 
resina. No Venova Soprano 
cabe perfeitamente uma palheta 
de sax soprano e no Venova 
Alto uma palheta de saxofone 
alto. 


Imagem 6: Palhetas Alto e Soprano 


1.2.2. BOQUILHA 


A Boquilha ou Bocal é a peça que se encaixa na ponta do 
Venova e na qual é fixada a palheta. Seu funcionamento é 
semelhante ao de um apito, que gera as vibrações que irão 
percorrer o corpo do instrumento e as quais se tornarão o som 
típico do Venova. As boquilhas podem ser fabricadas dos mais 
diversos materiais: massa plástica, metais, acrílico, madeira, 
vidro e até mesmo osso, contudo as de massa plásticas são as 
que acompanham o instrumento. 


1.2.3. ABRAÇADEIRA 


Abraçadeira ou Braçadeira é um acessório indispensável 
para todos instrumentos de palhetas simples. Ela pode ser 
fabricada de diversos materiais, desde metal até por cordões 
sintéticos. Os modelos mais usados são as de metais e couro. 
Sua principal função é fixar a palheta na rampa da boquilha. 


Imagem 7: Palheta e Abraçadeira Imagem 8: Abraçadeira Imagem 9: Boquilha montada 


1.2.4. CHAVE DE OITAVA 


A Chave de Oitava ou Registro 
serve para Oitavar as notas do 
Venova, ou seja, serve para tocar 
as notas mais agudas. 


ኣኣቆ 


Imagem 10: Chave de Oitava 


1.2.5. ORIFÍCIO DE GANGHO 


O Orifício de Gancho serve 
para prender a correia, quando 
necessário. O uso da correia 
diminui o peso do instrumento 
no polegar direito e ajuda no 
equilíbrio do instrumento e 
embocadura. imagem 11: Orificio de Gancho 


1.2.6. CORPO 


O Corpo é todo o tubo branco que compõe o instrumento. 
Existem um modelo da Yamaha em que o corpo do instrumento 
é vermelho, mas o modelo mais utilizado é branco. 


1.2.7. APOIO POLEGAR 


O Apoio do Polegar é a parte do instrumento onde é 
apoiado o polegar direito. Quando o instrumento é utilizado sem 
a correia o peso do instrumento fica todo neste polegar. Mas 
quando o instrumentista usa com correia, o apoio do polegar 
serve para equilibrar o instrumento, melhorando projeção de ar 
e sonoridade. 


Imagem 12: Apoio Polegar Alto Imagem 13: Apoio Polegar Soprano 


